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Algo sobre nosotros 


Somos una empresa enfocada en brindar “Diseños de Climatización”; ésta no es solo una 
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consigna sino nuestra fórmula de trabajo. Diseñar el sistema eficiente y preciso que cada 


cliente necesita es nuestra satisfacción. Para ello nos esforzamos cada día en brindar un 


servicio de excelencia y de rápida ejecución. 


En otras palabras, brindamos “soluciones climáticas”. Estamos calificados para desarrollar 
los siguientes servicios: 


CÁLCULO TÉRMICO 


Realizamos el Balance 
Térmico y determinamos el 
tipo de equipo que cada 
cliente necesita. Desarrollamos 
el Proyecto completo. 
Desarrollo de Planos y 


Dirección de Obras 


MANTENIMIENTO 


Ofrecemos diferentes 
modalidades de 
mantenimiento para cada 
tipo de instalación. Análisis y 
Plan de mantenimiento 
correctivo, preventivo y 
paliativo. 


INSTALACIÓN DE EQ. 


Realizamos la instalación 

de su equipamiento de Aire 
Acondicionado Central o 
individual y conductos según 
los protocolos del fabricante 
del equipo y según las normas 
técnicas del buen arte 


ASISTENCIA TÉCNICA 


Brindamos un servicio 
confiable de Asistencia Técnica 
para analizar la falla de su 
instalación y/o equipo de aire 
acondicionado y darle un 


diagnóstico preciso para 


su reparación. 
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Algunas Referencias OBRAS 


Bajo el nombre de fantasía X-PLAY de Gabriel Montaño, ejecutamos variadas obras en 


importantes edificios de la provincia de Salta, llevando a cabo el proyecto, la planificación 
y dirección de obra, como así también la provisión de equipos de gran envergadura. Cada 
una de estas obras han sido concluidas en tiempo y forma y en excelentes términos 


comerciales. Aquí algunas referencias: 


INSTALACIONES Y OBRAS FINALIZADAS 


Año 2007 Trabajos de "Reparaciones y puesta en marcha de 2 Chiller “s Carrier con 
sistema de Control Carrier Hsio” en Edificio Banco Macro Casa Central Salta 
Capital, calle España 550 Tel 4 322500. 


Año 2013 Trabajos de “Cambio de sistema de control” (automatismo) de Enfriadora de 
Agua Carrier por sistema honeywell estándar; y puesta en marcha, en Edificio 
Banco Macro Casa Central Salta Capital, calle España 550 Tel 4 322500 


Año 2013 “Obra Termo-mecánica en la Remodelación de Sucursal Las Lajitas Banco 
Macro”. Incluía Provisión e Instalación de equipo Roof Top 10 TR Frio/Calor por 
bba, Provisión de 6 (seis) equipos tipo Split, Reubicación de otros equipos ya 
instalados, Provisión de sistema mecánico de extracción e inyección de aire en 
sectores críticos con ventiladores axiales entubados. Provisión de rejas y 
difusores para sistema por conducto. Fabricación y montaje de conductos de 
distribución de aire inyección y retorno con su respectiva aislación térmica. 
Dirección calle San Martín 315- Las Lajitas — Salta, Tel 03877 494060. 


Año 2014 Trabajos de “Reparación y puesta en marcha de Chiller 3" en Edificio Centro 
Convenciones Gran Bourg Salta Capital, Av. de los Incas S/N Centro Cívico Gran 


Bourg. Contacto Ing. Arce. 
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Referencias MANTENIMIENTO 


Bajo el nombre de fantasía X-PLAY de Gabriel Montaño, ejecutamos servicios de 


Mantenimiento Preventivo y Optimización de instalaciones en importantes edificios de la 


provincia de Salta. Aquí algunas referencias: 


MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 


BANCO MACROS. A. Mantenimiento preventivo Instalaciones Eléctricas y Aire 


Acondicionado en ATM (Cajeros Automáticos) Neutrales de la provincia de Salta 


BANCO MACROS. A. Mantenimiento preventivo Instalciones de Aire Acondicionado en 


Sucursales y Anexos ubicados en Salta Capital e Interior de la provincia. 


SALTA REFRESCOS S.A Mantenimiento Preventivo en Instalaciones de Aire Acondicionado 
en Planta Salta (Avda. Chile) 


ALLIANCE ONE TABACCO ARG. S. A. Mantenimiento en Instalaciones de Aire 


Acondicionado en Planta el Carril - Salta 


CENTRO DE CONVENCIONES SALTA (Gran Bourg) Mantenimiento programado en 


Instalaciones de Aire Acondicionado de SAF 


